لنت جلو الیگ سرامیک ژاپن مناسب خودرو های رنو ال90 ۰ ساندرو . لیفان520 


لنت جلو الیگ سرامیک ژاپن مناسب خودرو های رنو ال90 ۰ ساندرو » لیفان520 با آخرین و به روز ترین 
فناوری های دنیا در ژاپن تولید و به بازار عرضه شده است. 


معرفی محصول: 


لنت جلو ال 90 الیگ به دلیل سرامیکی بودن این محصول در هنگام ترمزگیری بدون هیچ گونه سوت و 
صدا ترمزگیری واقعی و عالی را در اختیار شما قرار خواهد داد. لنت های سرامیکی طول عمر فوق العاده 
ار امک تا که ای کت شا رها ار س و قفاب گاها مرو اقا و 


باشد. این محصول مورد استفاده برای خودرو های رنو ال 90 و تمامی مدل های آن » رنو ساندرو › لیفان 
0 و تمامی مدل های آن است. 

قابل ذکر است که خودرو ساندرو دارای 2 نوع لنت 190 و ساندرویی می باشد. 

محصولات سرامیکی به دلیل عدم استفاده از ترکیبات متالیک تحمل دمای بیشتری نسبت به لنت های قدیمی 
دارد و توانایی ترمزگیری متوازن و یکدست را حتی در شرایط سخت کاری دارد. منظور از شرایط سخت 
کاری رانندگی در جاده با شیب تند است. 

این محصول دارای صفحه صداگیر در قسمت پشتی است که از ارتعاشات ناشی از ترمزگیری جلوگیری کند. 
/ مشخصات کلی: 

نوع محصول : لنت جلو 

برند : الیگ 

تولید : اصل ژاپن 

کاربرد : مخصوص چرخ های جلو رنو ال 90 ۰ ساندرو ‏ لیفان 520 

مزیت لنت جلو ال 90 الیگ نسبت سایر برندها: 

شاید از خودتان بپرسید چرا قیمت الیگ نسبت به لنت های مشابه خود بالاتر است ؟ زیرا لنت های پایه 
سرامیک مانند لنت جلو لیفان 520 الیگ به دلیل ترکیب عالی خود دارای قیمتی بالاتر هستند و این لنت 


درحالت معمول 3 برابر یک لنت متالیک برای شما کار خواهد کرد. و قدرت ترمز گیری سرامیکی به هیچ 
عنوان با لنت های متالیک قابل قیاس نیست و همچنین لنت الیگ کاملا دوستدار محیط زیست بوده و فاقد هر 
گونه آزبست می باشد. 


چرا از یدک پارس خرید کنیم ؟ 

تمامی محصولات یدک پارس دارای ضمانت اصالت و سلامت کالا بوده که با کیفیت بالا و قیمتی مناسب به 
با توجه به اختصاصی بودن کلیه تصاویر محصولات استفاده شده در وبسایت یدک پارس محصولی که درب 
منزل تحویل می گیرید بطور کامل با تصاویر محصول روی سایت تطابق خواهد داشت. 

برای تجربه یک خرید خوب و موفق می توانید در صورت داشتن هرگونه سوال و ابهام در مورد محصول 
با پشتیبانی فنی یدک پارس تماس بگیرید » کارشناسان مجرب ما به صورت 24 ساعته آماده ارائه مشاوره 
تخصصی و رایگان به شما عزیزان می باشند. 

رضایت خاطر و خشنودی مشتری تنها هدفی است که ما با ارائه اجناس اصلی با کیفیت » کارایی بالا و 
قیمتی مقرون به صرفه به مشتریان خود »دنبال می کنیم. 
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